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aż doo galt | UL. WISLNA 7, 
przeżywszy lat 41, po długich i dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentamiyo wie. 
zasnął w Panu dnia 2 Kwietnia 1889 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Czwartek dnia 4 b. m. o godz. 4 popołudnin ze Szpitala Braci Miło- 
sierdzia na Kazimierzu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na które siostra wraz z szwagrem 
krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobeżną Publiczność zapraszają, 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


